Dr inż. WŁODZIMIERZ 


CZUBAK 


najukochanszy syn, maz i ojciec 
Adiunkt W.S.R. w Krakowie 


przezywszy lat 46, po krötkich a ciezkich 
cierpieniach, opairzony Sw. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu 20 kwietnia 1964 r. 


Wyprowadzenie zwlok z kosciola na 
cmentarzu rakowickim do grobowca 
rodzinnego nastąpi we czwartek dnia 
23 bm. o godz. 1430, o czym zawiada- 
miają w głębokim smuiku pogrążeni: 


matka, żona, dzieci i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek 24 bm. 
o godz. 8 w kościele paraf. św. Floriana. 
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